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and decreases to values less than unity at higher concentrations. In the case of dimethylamme hydrochloride i has a value of 118 at 7 = 23 and decreases to a value in the neighborhood of unity at a dilution of
TABLE XCII.
MOLECULAR WEIGHTS OP SALTS IN PHENOL. Tetramethylammonium Iodide.          M = 201.1
1.48 1.40 1.34 1.23 1.17 1.13 1.10 1.08 1.07 1.06 1.05 1.05 1.06 1.07 1.08
M = 82.1
1.75 1.66 1.51 1.43 1.37 1.33 1.30 1.27 1.23 1.22 1.20 1.19 1.16 1.14 1.11 1.06 1.04 1.01 0.99 0.99
F	Af(obs.)
92.7	135.5
38.9	143.5
22.9	150.2
12.3	163.9
8.18	171.5
5.70	177.6
4.75	182.6
4.08	185.4
3.52	188.8
3.05	189,0
2.67	190.0
2.40	191.1
2.10	191.5
1.73	188.9
1.59	185.3
	Sodium Acetate.
V	M(obs.)
41.8	46.6
29.5	48.8
20.5	54.0
16.3	57.5
13.3	59.9
11.4	61.8
9.68	63.5
8.70	65.0
7.62	66.5
6.86	67.1
5.89	68.0
5.12	69.5
4.43	70.2
3.85	72.0
3.37	73.5
2.98	76.7
2.65	78.4
2.37	81.0
2.15	82.9
2.0	83.0
